„GUSTAW RZEZNIEWSKI 


Proboszcz Jarocimski, 


Dziekan Nowomiejski z Archidyecezyi Gniezniensko-Poznanskiej, 


Prałat Domowy Jego Świątobliwości, 


po długiej a ciężkiej chorobie, przeżywszy lat 48, opatrzony SS. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 20 Czerwca 1883 r., o godz. 6 zrana. 


NABOZEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w Piatek 22 Czerwca o godzinie 9 zrana w Kościele PP. Wizytek, poczem nastąpi pogrzeb na Cmentarz tutejszy. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie, 


